LEOPOLD SOKOŁOWSKI 


po długićj i ciężkiej chorobie, 
zasnął w Panu dnia 3 Listopada 1890 roku, 
opatrzony ŚŚ. Sakramentami , 
mając lat 81, w majątku swoim Czyżewie, 
w Królestwie Polskiem. 


R 


W Sobotę dnia 15 Listopada o godz. 10'% odprawią się 


za Jego duszę w Kościele św. Barbary w Krakowie 
MSZE ŚWIĘTE, 


o czem pogrążeni w żalu syn, synowa i wnuczki, 
Krewnych, Przyjaciół i Znajomych zawiadamiają 


i o westchnienie proszą. 


